VikipeediA 

Onaida keel 


Onaida keel on irokeesi keelkonda kuuluv põhjairokeesi 
rühma keel, mida kõnelevad onaidad. 

Onaida keelt kõneles 2016. aastal alla 200 inimese Kanadas 
Ontario provintsis ning Ameerika Ühendriikides New 
Yorgi osariigis. Onaida keel on tõsiselt ohustatud.^ 
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Ontario, New Yorgi osariik 
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irokeesi keeled 
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järveirokeesi keeled 
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onaida keel 

Keelekoodid 

ISO 639-3 

one 


Onaida keeles on 6 vokaalfoneemi lil, Id, /o/, lal ja 2 nasaalset foneemi /ü/ (kirjas (u)) ja /§/ (kirjas (A). 
Esinevad ka mitmed diftongid. 

Onaida keeles on 11 konsonantfoneemi. Puuduvad bilabiaalsed konsonandid (m, p). 

Morfoloogia 


Nagu teisedki irokeesi keeled on seneka keeles polüsünteetiline aglutinatiivne keel. 

Tähestik 


onaida tähestik (Ontario) 
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1. http://endangeredlanguages.com/lang/1921 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Onaida_keel&oldid=5474248" 


Selle lehekülje viimane muutmine: 15:35, 24. oktoober 2019. 
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